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MA^OMM= 


A I'attention de Monsieur le Ministre de I'lnterieur 


Rapport sur ('utilisation des cameras individuelles 
par les agents de la Police Municipale de Maromme (76150) 


Conformement a I'arrete de Madame la Prefete de Seine-Maritime n°01 du 11 septembre 2017 autorisant 
I'usage des cameras individuelles pour nos agents de Police Municipale, et I'arrete prevoyant a I'issue de 
/'experimentation la redaction d'un rapport devaluation a I'attention de Monsieur le Ministre de I'lnterieur, 
je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, les elements et arguments concernant cet usage par notre 
service: 


H Generates : 

Les policiers municipaux sont de plus en plus sollicites dans la lutte contre I'insecurite au cote de leurs 
collegues de I'Etat (Policiers ou Gendarmes). 

En ce qui nous concerne, nous nous felicitons de I'apparition de ces nouveaux dispositifs au sein de nos 
services dans la mesure ou le constat de leur utilite et efficacite, lors de nombreuses interventions sur notre 
commune, est indeniable. 

En effet, dans chaque patrouille que nous organisons, au moins un agent par patrouille est equipe 
systematiquement d'une camera individuelle (aujourd'hui nous n'avons acquis que deux cameras pour un 
effectif de 5 agents dans I'attente de la perennite de ce dispositif). 

L'arrivee de ces materiels a ete annoncee dans le bulletin municipal de la ville, aucune remarque negative 
n'a ete formulee par la population Marommaise. 

La mise en fonction des cameras fait systematiquement I'objet d'une information au public concerne, que 
ce soit lors de situations conflictuelles ou a titre preventif lorsque le risque de degradation est fort. Chaque 
fois nous expliquons au public que cette mesure est une precaution pour leur securite et la notre. 

De fait, les relations avec les usagers, meme les publics dits « sensibles », se sont beaucoup apaisees ; nous 
dirons meme qu'une forme de « confiance renouvelee » apparait, probablement du fait que, pour I'usager 
ce dispositif implique un comportement exemplaire de la part des agents. 

Sans avoir tenu de statistiques reellement chiffrees en termes d'outrages ou provocations sur nos agents, 
nous pouvons avancer au moins une baisse tres importante de ceux-ci. 






■ Autres cas pratiques constates et demontrant I'efficacite des cameras 
individuelles : 


Nous avions, depuis de nombreuses annees de gros problemes de rassemblement d'individus perturbateurs 
aux pieds de certains immeubles de nos quartiers (lieux recenses comme couvrant divers trafics). La ou les 
passages accentues des services de Police (Municipale et Nationale) et les eventuels controles des agents 
de I'Etat se montraient peu efficaces, le port des cameras par nos agents a etonnamment fait disparaTtre le 
phenomene en quelques semaines ; meme si certains individus sont revenus, leur nombre est beaucoup 
moins important et ils se montrent beaucoup plus discrets. 

Si mon experience de 32 ans de Police Municipale (dont 23 en zones sensibles) me fait dire que rien n'est 
jamais definitivement acquis face a devolution permanente de la delinquance et des formes successives 
qu'elle peut prendre, je suis affirmatif sur les reels gains apportes par ces materiels. L'adaptation des 
individus fait que nous devrions en permanence prendre de I'avance dans le domaine de prevention de la 
delinquance. 

Meme si I'apaisement de nos quartiers Marommais ne peut etre entierement attribue a ces nouveaux 
dispositifs, il ne fait aucun doute que ces derniers ont contribue a nos reussites. 


Statistiques exploitation des videos : 

Aucune exploitation de video n'a ete effectuee, pour besoin d'enquete, depuis I'utilisation des cameras 
individuelles. Neanmoins deux videos de situations sensibles ont ete conservees pendant une duree de 6 
mois, a toutes fins utiles, avant effacement. 

De fait, aucun dossier n'a, a ce jour, fait I'objet de procedure judiciaire, administrative ou disciplinaire. 


□ Conclusion : 

Pour notre service de Police Municipale, ('experimentation des cameras individuelles a ete un veritable 
succes. 

Les agents se sont sentis securises par ces dispositifs qu'ils ont rapidement adoptes comme incontournable. 

Les rapports police/populations ont ete sensiblement ameliores et plus particulierement avec certains 
publics dits « sensibles ». 

Les situations conflictuelles et violentes ont pratiquement disparu et dans les rares cas ou elles apparaissent 
encore, celles-ci s'apaisent rapidement pour revenir a des relations agents/usagers beaucoup plus 
« normales ». Le simple port des cameras de fagon apparente (meme sans les mettre en services) par nos 
agents est le plus souvent dissuasif a I'egard des personnes. 

Le bilan est done positif pour notre service. 


Remy PERNEL 

Chef de Service de la Police Municipale 
Ville de Maromme 


